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Ontario's  Water  and  Sewage  Systems  Direct  Grants 


GRANTS 
AVAILABLE 


ELIGIBLE 
WORKS 


♦  Grants  to  assist  in  the 
construction  of  new  com- 
munal water  and  sewage 
works  systems. 

♦  Assistance  for  the  up- 
grading or  repair  of  private 
water  supply  or  sewage 
disposal  facilities. 

♦  Grants  to  assist  rural  mu- 
nicipalities in  the  construc- 
tion of  water  pipelines. 

♦  Assistance  for  the  reha- 
bilitation of  water  distribu- 
tion or  sewage  collection 
systems. 

♦  Grants  towards  the  cost  of 
completing  pollution  control 
planning  studies. 


NOTE:  All  requests  for 
grant  assistance  are  subject 
to  a  priority  evaluation 
review  process. 


1.0  Communal  Water 
and  Sewage  Works 

1.1  Municipalities  with 
populations  greater  than 
7^00 

♦  Generally  all  major  com- 
ponents of  new  water  supply 
and  waste  water  treatment 
works  are  eligible  for  grants 
of  up  to  33  per  cent.  Such 
works  may  include  water 
intakes,  treatment  or  storage 
facilities,  trunk  watermains 
along  with  sewage  treatment 
facilities,  outfall  sewers, 
trunk  sanitary  sewers  and 
associated  pumping  stations. 
(See  Grant  Calculation.) 

♦  For  municipalities  in 
which  there  are  major  areas 
without  local  coUector 
sewers,  grant  assistance  of 
50  per  cent  is  available  for 
such  works  if  health  or  envi- 
ronmental problems  exist 
due  to  malfunctioning 
private  waste  disposal 
systems. 

1.2  Municipalities  with 
populations  less  than  7^00 

♦  In  addition  to  the  funding 
of  the  major  components  in 
1.1,  assistance  is  also 
provided  for  local  water 
distribution  and  sewage 
collection  works.  Grants  are 
calculated  on  the  basis  of 
population  and  range  from 
33  per  cent  to  85  per  cent. 
(See  Grant  Calculation.)  The 
approval  of  grant  assistance 
is  subject  to  the  enactment 
and  enforcement  of  a  by-law 
under  Section  219  of  the 
Municipal  Act  requiring 
connection  to  the  system. 


2.0  Upgrading  or 
Repair  of  Private 
Facilities 

Li  municipalities  or  small 
communities  where  the 
upgrading  or  repair  of 
private  water  supply  or 
sewage  disposal  facilities  is 
an  acceptable  altemative  to 
the  construction  of  commu- 
nal works,  grant  assistance 
of  up  to  85  per  cent  is 
available.  The  amount  of  the 
ministry  contribution  is 
calculated  on  the  basis  of  the 
population  of  the  municipal- 
ity or  community.  The 
servicing  of  seasonal  resi- 
dences such  as  cottages, 
trailer  parks  or  camps  is  not 
eUgible  for  such  assistance. 

3.0  Rural  Water 
Pipelines 

The  construction  of  water 
pipelines  to  serve  rural  areas 
outside  of  clearly  defined 
urban  boundaries  is  eUgible 
for  grant  assistance  of  33  per 
cent.  Grants  are  based  on  the 
cost  of  providing  a 
minimum  system  of  small 
diameter  watermains 
designed  to  provide  for 
domestic  and  farm  usage  but 
without  the  capacity  for  fire 
protection  or  farm  irrigation. 
The  approval  of  grant 
funding  is  subject  to  consent 
of  the  ministries  of  Muni- 
cipal Affairs  and  Agriculture 
and  Food. 


4.0  Rehabilitation  of 
Water  Distribution  and 
Sewage  Collection 
Systems 

For  projects  related  to  the 
rehabilitation,  renovation, 
repair  or  replacement  of 
existing  water  distribution  or 
sewage  collection  systems, 
grant  assistance  is  as  fol- 
lows: 

♦  To  complete  a  needs 
study  which  provides  an 
inventory  of  the  existing 
facilities  and  a  plan  of  action 
for  a  rehabilitation  program, 
grant  assistance  is  based  on 
the  municipal  population, 
with  a  minimum  grant  of  50 
per  cent. 

♦  To  carry  out  the  physical 
rehabilitation  as  recom- 
mended in  the  needs  study, 
grant  assistance  of  33  per 
cent  is  available. 

5.0  Pollution  Control 
Planning  Studies 

To  assist  in  the  development 
of  a  water  pollution  control 
plan  for  a  defined  urban  or 
rural  area,  grant  assistance 
of  up  to  85  per  cent  is 
available.  Such  studies  will 
outline  the  nature,  cause  and 
extent  of  pollution  prob- 
lems, propose  altemative 
remedial  measures  and 
recommend  an  implementa- 
tion program.  The  level  of 
grant  assistance  is  based  on 
municipal  population,  with  a 
minimum  grant  of  50  per 
cent. 


Environment  Ontario  offers  a  numt>er  of  financial  assistance  programs  to  municipaiîties  for  the  construction  of  water 
and  sewage  works  facilities.  Effective  April  1, 1987,  the  following  programs  are  in  place. 


GRANT 
CALCULATION 


ELIGIBLE 
COSTS 


PROCEDURES 


1.0  Municipalities  with 
a  Population  Greater 
Than  7,500 

♦  For  major  works  designed 
to  accommodate  new 
development,  grant  assis- 
tance of  15  per  c^it  is  avail- 
able. 

♦  For  projects  designed  to 
resolve  health  or  envircm- 
mental  problems,  grants  will 
be  based  on  33  per  cent  of 
the  cost  which  can  be 
attributed  to  meeting  current 
requirements  and  15  per 
cent  of  the  project  cost 
which  relates  to  the  servic- 
ing of  new  urban  develop- 
meoL 


2.0  Municipalities  with 
a  Population  Less 
Than  7,500 

For  local  water  distribution 
or  sewage  collection  works, 
along  with  sewage  treatment 
or  water  supply  facilities, 
grants  are  calculated  in 
accordance  with  the 
formula. 

GRANT  (%OF  NET 

COST)  =  93.00 -(Px 

0.008) 

P  =  Population  for  the 

municipality  or  community. 

Maximum  grant  =  85  per 

cent  where  P  =  1,000  or  less. 

The  grant  for  the  upgrading 
or  repair  of  jmvate  water 
supplies  OT  sewage  disposal 
facilities  is  calculated  cm  the 
same  basis. 

NOTE:  Where  the  munici- 
pality OT  community  lies 
within  a  regional  municipal- 
ity, grant  assistance  is 
limited  to  70  per  cent  of  the 
grant  normally  provided. 

3.0  All  Municipalities 

Grant  assistance  for  infra- 
structure needs  studies  and 
for  pollution  control  plan- 
ning studies  is  calculated  in 
accordance  with  the  grant 
fcHmula,  with  a  minimum 
grant  of  50  per  cent 


Grant  assistance  is  provided 
for  the  following: 

♦  Engineering  costs  for  pre- 
liminary design,  the  prepara- 
tion of  detailed  plans  and 
specifications,  and  construc- 
tion supervision. 

♦  Construction  costs  based 
(Ml  the  lowest  responsible 
tender  and  including  the 
purchase  of  equipment  and 
materials. 

^  Land  acquisiticxi  costs  for 
treatment  plants,  water 
stCHBge  facilities  or  pumping 
stati(Mis. 

♦  Legal,  survey  and  ap- 
praisal costs. 

♦  NfiscellanecHis  costs 
which  may  include  the  cost 
of  advertising  and  disburse- 
ments for  permits  or  li- 
cences. 


The  foUowing  procedures 
generally  apply  in  the  devel- 
opment of  a  project: 

♦  Municipahty  enters  into 
preliminary  discussion  with 
ministry  staff  to  clarify  the 
scope  of  the  proposed 
works,  the  procedures  to  be 
followed  and  the  eligibility 
of  the  project  for  grant 
assistance. 

♦  Municipality  submits  a 
formal  request  for  funding 
assistance. 

♦  Ministry  staff  review  the 
request  and  confirm  eligibil- 
ity for  grant  assistance  or 
advise  of  rejecticMi. 

♦  Municipality  retains 
consulting  engineer  to  carry 
out  preliminary  engineering 
and  obtain  technical  ap- 
proval of  proposed  works. 

♦  Municipality  arranges  fw 
and  obtains  approval  of 
financing  for  the  municipal- 
ity's share  of  the  costs  of  the 
woric. 

♦  Municipality  authorizes 
the  consulting  engineer  to 
complete  detailed  fmal 
design  and  submits  formal 
application  for  grant  assis- 
tance based  on  preliminary 
cost  estimate.  The  apphca- 
tion  is  to  be  made  prior  to 
October  1  for  projects  where 
construction  is  to  begin  in 
the  following  year. 

♦  Ministry  confirms  availa- 
bility of  grant  funding. 

♦  Municipahty  calls  tenders 
and  awards  contract(s). 

♦  On  completion  of  con- 
structi(Mi,  ministry  staff 
carry  out  a  final  evaluaticHi 
of  the  project  cost. 


PAYMENTS  OF 
GRANTS 


DEFINITIONS 


INFORMATION 


Grant  payments  are  nor- 
mally made  on  the  basis  of 
requests  from  the  municipal- 
ity indicating  eligible 
expenditures  to  date  and  a 
quarterly  calendar  projection 
of  expenditures.  Financial 
assistance  for  the  comple- 
tion of  preliminary  engineer- 
ing work  and  detailed 
design,  prior  to  construction, 
is  also  available.  Grant  pay- 
ments will  be  provided  to 
assist  in  the  completion  of 
conceptual  design  and/or 
engineering  study  reports. 
Payments  to  assist  in  the 
completion  of  final  design 
will  also  be  made  available 
for  projects  which  the 
Ontario  Municipal  Board 
has  deemed  financially 
viable  and  for  which  a 
conditional  Certificate  of 
Approval  has  been  issued. 


1.  Priority  Evaluation 
Review 

Eligibility  for  funding 
assistance  is  determined  by 
a  review  which  examines 
health  or  environmental 
problems  which  a  project  is 
designed  to  correct.  The 
need  for  expansion  or 
extension  of  existing  facili- 
ties to  accommodate  new 
residential  development  is 
also  a  factor  in  the  evalu- 
ation process. 

2.  Community 

An  area  to  be  serviced  may 
be  defined  as  a  "commu- 
nity" for  grant  purposes  if  it 
meets  the  following  criteria: 

♦  The  area  has  a  geographic 
identity. 

♦  The  residential  density  of 
the  area  in  question  is  not 
less  than  2.5  residences  per 
gross  hectare  or,  in  the  case 
of  strip  development,  there 
are  35  residences  per  kilo- 
metre. 

♦  The  area  in  question  is 
spatially  separated  from  the 
nearest  "serviced  commu- 
nity" by  not  less  than  2 
kilometres. 

3.  Cost  Effective  Review 

To  ensure  effective  use  of 
funding,  priority  will  be 
given  to  projects  deemed 
most  cost  efficient. 

4.  Net  Costs 

Ministry  grants  are  based  on 
a  percentage  of  the  net  cost 
of  a  project  after  deduction 
of  any  federal  or  provincial 
government  grants. 


Further  information  and  application  forms  will  be  available 
at  the  following  ministry  offices: 


Toronto  Regional  Office 
7  Overlea  Boulevard 
4th  Floor 
Toronto,  Ontario 
M4H  1A8 

Sudbury  Regional  Office 
199  Larch  Street 
nth  Floor 
Sudbury,  Ontario 
P3E5P9 

Thunder  Bay  Regional  Office 

P.O.  Box  5000 

435  James  Street  South 

3rd  Floor 

Thunder  Bay,  Ontario 

P7C  5G6 

Kingston  Regional  Office 

P.O.  Box  820 

133  Dalton  Avenue 

Kingston,Ontario 

K7L4X6 

London  Regional  Office 
985  Adelaide  Street  South 
London,  Ontario 
N6E  1V3 

Hamilton  Regional  Office 

P.O.  Box  21 12 

119  King  Street  West 

12th  Floor 

Hamilton,  Ontario 

L8N  3Z9 

Project  Engineering  Branch 
135  St.  Clair  Avenue  West 
10th  Roor 
Toronto,  Ontario 
M4V  1P5 


(416)  424-3000 


(705)  675-4501 


(807)  475-1205 


(613)  549-4000 


(519)661-2200 


(416)  521-7640 


(416)  323-4395 
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stations  de  traitement  d'eau  et  d'épuration  des  eaux  d'égout  de  l'Ontario 
Subventions  directes 


SUBVENTIONS 
OFFERTES 


TRAVAUX 
ADIMISSIBLES 


♦  Subventions  pour  la  con- 
struction de  nouvelles  stations 
municipales. 

♦  Aide  à  l'amélioration  ou  à  la 
réparation  des  installations 
privées  d'approvisionnement 
en  eau  ou  d'évacuation  des 
eaux  d'égout. 

♦  Subventions  aux  municipal- 
ités rurales  pour  la  construction 
de  conduites  d'eau. 

♦  Aide  à  la  réfection  des 
réseaux  de  distribution  d'eau  et 
des  réseaux  d'égout. 

♦  Subventions  pour  des  études 
de  planification  de  la  dépollu- 
tion. 


NOTA  :  Toutes  les  demandes 
de  subvention  sont  soumises  à 
une  évaluation  de  priorité. 


1.0  Stations  municipales 
de  traitement  d'eau  et 
d'épuration  des  eaux 
d'égout 

1.1  Municipalités  de  plus  de 
7  500  habitants 

♦  En  général,  tous  les  éléments 
majeurs  des  nouvelles  stations 
de  traitement  d'eau  et  d'épura- 
tion des  eaux  usées  sont  admis- 
sibles à  des  subventions  allant 
jusqu'à  33  pour  100  du  coût 
total.  Ces  travaux  peuvent 
inclure  les  prises  d'eau,  les 
installations  de  traitement  ou 
d'emmagasinage  ainsi  que  les 
conduites  principales  d'adduc- 
tion d'eau,  les  installations 
d'épuration  des  eaux  d'égout, 
les  émissaires,  les  grands 
collecteurs  domestiques  et  les 
stations  de  pompage  qui  y  sont 
associées  (voir  calcul  des  sub- 
ventions). 

♦  Pour  les  municipalités  dont 
une  grande  partie  du  territoire 
n'est  pas  desservie  par  un 
réseau  local  de  collecte  des 
eaux  usées,  une  subvention  de 
50  pour  100  est  accordée  pour 
les  travaux  nécessaires  si  le 
mauvais  fonctionnement  des 
réseaux  privés  occasionne  des 
problèmes  de  santé  ou  des 
problèmes  environnementaux. 

1.2  Municipalités  de  moins  de 
7  500  habitants 

♦  En  plus  des  subventions 
mentionnées  au  paragraphe  1.1, 
des  subventions  seront  ac- 
cordées pour  les  travaux  locaux 
relatifs  aux  réseaux  de  distribu- 
tion d'eau  et  de  collecte  des 
eaux  d'égout.  Ces  subventions 
sont  calculées  d'après  le 
nombre  d'habitants  et  peuvent 
couvrir  de  33  à  85  pour  100  du 
coût  total  (voir  calcul  des 
subventions).  Avant  qu'une 
subvention  puisse  être  ac- 


cordée, il  faut  que  la  municipal- 
ité ait  adopté  et  mis  en  vigueur 
un  règlement  municipal  rendant 
obligatoire  le  raccordement  au 
réseau,  conformément  à 
l'article  219  de  la  Loi  sur  les 
municipalités. 

2.0  Amélioration  ou 
réparation  des 
installations  privées 

Dans  les  municipalités  ou  les 
petites  localités  où  l'améliora- 
tion ou  la  réparation  des 
installations  privées  d'alimenta- 
tion en  eau  ou  d'évacuation  des 
eaux  usées  peut  se  substituer  à 
la  construction  d'un  réseau 
municipal,  les  subventions 
accordées  peuvent  couvrir 
jusqu'à  85  pour  100  de  coût  des 
travaux.  La  contribution  du 
Ministère  est  fonction  du 
nombre  d'habitants.  Le  service 
aux  résidences  secondaires 
(chalets,  roulottes)  et  aux 
cdonps  n' est  pas  admissible 
aux  subventions. 

3.0  Réseaux  d'adduction 
en  milieu  rural 

Pour  la  construction  de  réseaux 
d'adduction  devant  desservir 
des  régions  rurales  situées  hors 
des  limites  clairement  établies 
d'une  ville,  la  subvention  peut 
atteindre  33  pour  1(X)  du  coût 
des  travaux.  Ce  montant  est 
calculé  d'après  le  coût  de  con- 
struction d'un  petit  réseau  de 
conduites  d'eau  de  faible 
diamètre  suffisant  pour 
répondre  aux  besoins  domes- 
tiques et  agricoles,  à  l'exclusion 
des  besoins  en  matière  d'irriga- 
tion et  de  protection  contre  les 
incendies.  L'approbation  des 
subventions  dépend  de  l'accord 
du  ministère  des  Affaires 
municipales  et  du  ministère  de 
l'Agriculture  et  de  l'Alimenta- 
tion. 


4.0  Réfection  des 
réseaux  de  distribution 
d'eau  et  de  collecte  des 
eaux  usées 

Les  subventions  aux  projets  de 
réfection,  de  modernisation,  de 
réparation  ou  de  remplacement 
des  réseaux  de  distribution 
d'eau  ou  de  collecte  des  eaux 
usées  sont  accordées  selon  les 
critères  suivants  : 

♦  Le  montant  des  subventions 
accordées  pour  effecteur  une 
étude  des  besoin  afm  d'établir 
l'inventaire  des  installations 
déjà  en  place,  ainsi  qu'un  plan 
d'action  pour  le  programme  de 
réfection,  est  fonction  de 
nombre  d'habitants  de  la 
municipalité  et  s'élève  à  au 
moins  50  pour  100  du  coût  de 
l'étude. 

♦  Les  travaux  recommandés 
dans  l'étude  des  besoins 
peuvent  être  subventionnés  à 
33  pour  100. 

5.0  Études  de 
planification  de  la 
dépollution 

Dans  le  but  d'aider  à  l'élabora- 
tion d'un  plan  de  dépollution  de 
l'eau  dans  une  région  urbaine 
ou  rurale,  les  subventions 
peuvent  s'élever  à  85  pour  100 
du  coût  total  de  l'étude.  Les 
études  doivent  déterminer  la 
nature,  la  cause  et  l'étendue  des 
problèmes  de  pollution,  pro- 
poser des  mesures  d'assainisse- 
ment et  recommander  un  pro- 
gramme de  mise  en  oeuvre.  Le 
montant  de  la  subvention  est 
fonction  du  nombre  d'habitants 
de  la  municipalité  et  correspond 
à  au  moins  50  pour  1(X)  du  coût 
de  l'étude. 


Environnement  Ontario  offre  un  certain  nombre  de  programmes  d'aide  financière  aux  municipalités  pour  la  construction  de 
stations  de  traitement  d'eau  et  d'épuration  des  eaux  d'égout.  Les  programmes  suivants  sont  en  vigueur  depuis  le  l*'  avril  1987. 


CALCUL  DES 
SUBVENTIONS 


COUTS 
ADMISSIBLES 


MODALITES 


1.0  Municipalités  de  plus 
de  7  500  habitants 

♦  Des  subventions  correspon- 
dant à  15  pour  100  des  coûts 
peuvent  être  accordées  pour  les 
travaux  d'importance  destinées 
à  desservir  de  nouveaux  lotisse- 
ments. 

♦  Pour  les  projets  visant  à 
resoudre  les  problèmes  de  santé 
ou  les  problèmes  environne- 
mentaux, le  montant  des 
subventions  correspond  à  33 
pour  100  du  coût  des  travaux  à 
effectuer  pour  répondre  aux 
exigences  en  vigueur  et  à  15 
pour  100  du  coût  des  travaux 
destinés  à  l'aménagement  des 
nouveaux  lotissements  urbains. 


2.0  Municipalités  de 
moins  de  7  500  habitants 

Les  subventions  accordées  pour 
la  construction  des  réseaux 
locaux  de  distribution  d'eau  ou 
de  collecte  des  eaux  d'égout, 
ainsi  que  des  installations 
d'épuration  des  eaux  d'égout 
ou  d'approvisionnement  en  eau 
sont  calculées  comme  suit  : 

SUBVENTION  (%  DU  COÛT 
NET)  =  93,00 -(Px  0,008) 
F  =  Population  de  la  municipal- 
ité d'après  le  rôle  d'évaluation. 
Subvention  maximum  =  85 
pour  100  lorsque  F  =  1  000  ou 
moins. 

Le  montant  des  subventions 
pour  les  travaux  d'amélioration 
ou  de  réparation  des  installa- 
tions privées  d'approvisionne- 
ment en  eau  ou  d'évacuation 
des  eaux  d'égout  est  calculé  de 
la  même  façon. 

NOTA:  Les  subventions 
accordées  aux  municipalités  ou 
localités  qui  font  partie  d'une 
municipalité  régionale  sont 
limitées  à  70  pour  100  du 
montant  normalement  accordé. 

3.0  Tout  les 
municipalités 

Le  montant  des  subventions 
accordées  pour  les  études  de 
besoins  en  infrastructure  ainsi 
que  pour  les  études  de  planifi- 
cation de  la  dépollution  est 
calculé  d'après  la  formule 
donnée  plus  haut,  la  subvention 
minimum  correspondant  à  au 
moins  50  pour  100  du  coût. 


Les  subventions  sont  accordées 
pour: 

♦  Couvrir  une  partie  du  coût 
des  études  techniques  prélimi- 
naires, du  coût  de  préparation 
des  plans  détaillés  et  des 
cahiers  des  charges,  et  des  frais 
de  supervision  des  travaux; 

♦  Couvrir  une  partie  du  coût 
des  travaux  selon  la  soumission 
la  plus  basse,  y  compris  l'achat 
d'équipement  et  de  matériaux; 

♦  Couvrir  une  partie  du  coût 
d'acquisition  des  terrains  pour 
construire  les  usines  de  traite- 
ment, les  installation  d'em- 
magasinage de  l'eau  et  les  sta- 
tions de  pompage; 

♦  Couvrir  une  partie  des  frais 
juridiques  et  des  coût  d'arpen- 
tage et  d'évaluation; 

♦  Couvrir  une  partie  des  frais 
divers,  ce  qui  peut  inclure  les 
dépenses  publicitaires  et  le  coût 
des  permis. 


Les  modalités  suivantes 
s'appliquent  généralement  lors 
de  l'élaboration  d'un  projet: 

♦  La  municipaUté  entreprend 
des  pourparlers  préliminaires 
avec  les  représentants  du 
bureau  régional  ou  du  bureau 
de  district  du  Ministère  afin  de 
préciser  l'ampleur  des  travaux 
proposés  et  la  marche  à  suivre, 
et  d'évaluer  l'admissibilité  du 
projet  aux  subventions. 

♦  La  municipalité  sollicite 
officiellement  une  subventicm. 

♦  Le  personnel  du  Ministère 
étudie  la  sollicitation  et 
confirme  l'admissibilité  à  une 
subvention  ou  recommande  le 
rejet. 

♦  La  municipalité  retient  les 
services  d'un  ingénieur-conseil 
qui  effectuera  les  études 
techniques  préliminaires.  La 
municipaUté  doit  faire  approu- 
ver les  aspects  techniques  des 
travaux  proposés. 

♦  La  municipalité  fait  autoriser 
les  crédits  nécessaires  pour 
assumer  sa  part  du  coût  des  tra- 
vaux. 

♦  La  municipalité  autorise 
l'ingénieur-conseil  à  para- 
chever le  calcul  détaillé  des 
travaux  et  présente  une  de- 
mande officielle  de  subventicm 
fondé  sur  l'estimation  prélimi- 
naire des  coûts.  La  demande 
doit  être  faite  avant  le  1er 
octobre  pour  les  projets  dont  la 
mise  en  chantier  est  prévue 
pour  l'année  suivante. 

♦  Le  Ministère  confirme  que  la 
subvention  est  accordée. 

♦  La  municipalité  fait  un  appel 
d'offres  et  attribue  le(s) 
contrat(s). 

♦  À  la  fin  des  travaux,  le 
personnel  du  Ministère  effectue 
l'évaluation  finale  des  coûts  du 
projet 


VERSEMENT  DES 
SUBVENTIONS 


DEFINITIONS 


RENSEIGNEMENTS 


Les  subventions  ont  normale- 
ment accordées  selon  les 
demandes  de  la  municipalité 
qui  précisent  les  dépenses 
admissibles  engagées  et  les 
prévisions  de  dépenses  tri- 
mestrielles. De  l'aide  financière 
peut  également  être  accordée 
pour  la  réalisation  des  études 
techniques  préliminaires  et  du 
calcul  détaillé  avant  la  con- 
struction. Des  subventions 
seront  accordées  pour 
l'élaboration  des  rapports 
d'études  techniques  et  de 
calcul.  De  l'aide  peut  enfin  être 
accordée  afin  de  permettre 
l'élaboration  des  plans  défin- 
itifs pour  les  projets  qui  ont  été 
déclarés  financièrement  viables 
par  la  Commission  des  affaires 
municipales  de  l'Ontario  et  qui 
font  l'objet  d'un  Certificat 
conditionnel  d'autorisation. 


1.  Évaluation  de  priorité 

L'admissibilité  à  l'aide  finan- 
cière est  déterminée  d'après 
une  évaluation  qui  tient  compte 
des  problèmes  de  santé  et  des 
problèmes  environnementaux 
auxquels  le  projet  est  censé 
remédier.  Le  besoin  d'agrandir 
des  installations  existantes  afin 
de  desservir  de  nouveaux  lotis- 
sements résidentiels  est 
également  pris  en  considération 
lors  de  l'évaluation. 


2.  Localité 

Un  secteur  à  desservir  peut  être 
défini  comme  étant  une 
"localité"  s'il  répond  aux 
critères  suivants: 

♦  Le  secteur  a  une  identité 
géographique; 

♦  La  densité  de  population  du 
secteur  est  d'au  moins  2,5 
habitations  par  hectare  brut,  ou 
de  35  habitations  par  kilomètre 
dans  le  cas  d'un  lotissement 
linéaire; 

♦  Le  secteur  est  à  au  moins  2 
kilomètres  de  la  localité  desser- 
vie la  plus  proche. 

3.  Analyse  coût/efficacité 

Pour  que  les  subventions  soient 
utiUsées  de  façon  profitable,  la 
priorité  sera  accordée  aux 
projets  qui  seront  jugés  les  plus 
économiques  et  les  plus 
efficaces. 

4.  Coûts  nets 

Les  subventions  du  Ministère 
sont  calculées  à  partir  du  coût 
net  d'un  projet  après  déduction 
des  subventions  des  gouveme- 
ments  fédéral  et  provincial. 


Pour  de  plus  amples  renseignements  ou  pour  obtenir  un  formulaire 
de  demande  de  subvention,  communiquer  avec  l'un  des  bureaux  du 
Ministère  suivants: 


Bureau  régional  de  Toronto 
7,  boulevard  Overlea 
4e  étage 

Toronto  (Ontario) 
M4H  1A8 

Bureau  régional  de  Sudbury 
199,  rue  Larch 
lie  étage 
Sudbury  (Ontario) 
P3E5P9 

Bureau  régional  de  Thunder  Bay 

C.P.  5000 

435,  rue  James  sud 

3e  étage 

Thunder  Bay  (Ontario) 

P7C5G6 

Bureau  régional  de  Kingston 

C.P.  820 

133,  avenue  Dalton 

Kingston  (Ontario) 

K7L4X6 

Bureau  régional  de  London 
985,  rue  Adelaide  sud 
London  (Ontario) 
N6E  1V3 

Bureau  régional  d'Hamilton 

C.P.  2112 

119,  rue  King  ouest 

12e  étage 

Hamilton  (Ontario) 

L8N3Z9 

Direction  des  services  d'ingénierie 
135,  avenue  St.  Clair  ouest 
10e  étage 
Toronto  (Ontario) 
M4V  1P5 


(416)  424-3000 


(705)  675-4501 


(807)  475-1205 


(613)549-4000 


(519)661-2200 


(416)521-7640 


(416)  323-4395 
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